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Nowa Prenumerata! 


Do niniejszego numeru załączamy 
czek na uiszczenie 2 zł prenu- 
meraty za drugi kwartał 1928 r. 
Prosimy również wyrównać za- 
ległą prenumeratę za I. kwar- 


tał 1928 r. 


Wopierajcie Fundusz Pragoy 


Kalendarzyk Tygodniowy 
Tydzień 13: od 25 III. do 31 HI. 1928 
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| | 
" 925 | Niedziele | Czarna Zwiast. NMP. 


26  Poniedz. | Dyzmy i Em. 


27 — Wtorek | Jana Damasc. 

28 — Środa Jana Kapistrana 

29 | Czwartek Wiktory i Eust. 

30 Piątek | Zozyma i Jana 
Korneli i Balbiny 


l 


31. Sobota 


POLSK! BRAK HANDLOWI 


w Krakowie, 
obok bramy Florjańskiej. 
Oddziały: Tczew, Rawicz, Lwów, 
Ostrów, Warszawa 
Centrala w Poznaniu. 


Przeprowadza wszelkie czynności 
w zakres bankowości wchodzące. 


Nowemu Sejmowi Nowaustawa budowlana 


Tytuł VII. Wykonywanie robót budowianych i utrzymywanie istnieją- 
cych budynków. Rozdział I. Plany budynków i kierowanie robotami 
budowlanemi. 


Niedoli wichrem gnani, niepewni <a- 

[chu nad głową 

My cisi i nie znani, czekamy na waż- 

5 [kie słowo, 
Które wypowie Rząd! — 


Bo naszą mrówczą pracą, co caty kiaj 
[wzbogaca 
My jakoś nie utyli i wszystko się 
[zatraca. — 

Unosi danin prąd... 


Rzemieślnik niema dachu — a prze- 

/cież gdzieś tam w świecie 
Kredyty pracy dają — inaczej s™ tam 
Weselej jakość żyć... / plecie 


Može nowi posłowie wylądną w tą 


[naszą dolę — | 


A może życie powie, że ważne nasze 
[są role... 

i że my chcemy być! — 
Stef. 


Niema chyba rzemieślnika, któryby 
nie był zainteresowany bezpośrednio 
lub pośrednio rozbudową kraju. Wła- 
śnie ukazało się zapowiedziane w no- 
wej ustawie przemysłowej „Rozporzą- 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16-ego lutego 1928 roku, 
Dz. U. R.P. Nr. 23, Poz. 202 o pra- 
wie budowlanem, i zabudowaniu osie- 
dli“ z którego to podstawowego dla 
majstrów budowlanych cieśli i mura- 
rzy „Rozporządzenia“ przytaczamy 
w całości tytuł VII: Wykonanie robót 
budowlanych i utrzymywanie istnie- 
jących budynków. Szczególną uwagę 
zwracamy na art. 369, który ustala 
nabyte już przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia jprawa kie- 
rowania robotami, oraz na art. 370 
rozp., który reguluje sprawę nadania 
uprawnień dla starających się o nie 
majstrów budowlanych, murarskich 
i ciesielskich: | 


Art. 358. Roboty wymienione w art. 
333. powinny być wykonywane pod 
nadzorem technicznego kierownika. 


Art. 359. Właściwe władze mogą 
żądać ustanowienia technicznego kier. 
robót budowlanych również w wy- 
padkach, gdy te roboty wymagają 
uzyskania pozwolenia w myśl art. 334, 
niniejszego rozporządzenia, — o ile 
jest to konieczne ze względu na bez- 
pieczeństwo publiczne. 


W wypadkach, gdy roboty budo- 
wlane, wymagające pozwolenia w myśl 
art. 333. dotyczą budynków partero- 
wych, mieszkalnych i gospodarskich, 
przeznaczonych na własny użytek 
właścicieli, właściwe władze mogą 
zwolnić budującego od obowiązku usta- 
nowienia technicznego kierownika, 
o ile w danej miejscowości daje się 
odczuwać brak osób, uprawnionych 
do kierowania robotami. 


Str. 2 

Art. 360. Projekty (plany), wyma- 
gane dla uzyskania pozwolenia na 
„ „budowę w myśl art. 333. z wyjątkiem 
projektów budynków, wspomnianych 
w ustępie 2. art. 359, mogą spotzą- 
dzać tylko osoby do tego uprawnione. 


Art. 361. Do kierowania wszelkie- 

mi robotami budowlanemi w myśl 
art. 358 i ustępu 1 art. 359 są upra- 
wnione osoby, które: 

a) posiadają wyższe wykształcenie 
techniczne, ukończone przepisanemi 
egzaminami, nabyte w jednej z pań- 
stwowych politechnik w kraju na wy- 
dziale architektonicznym, albo na od- 
powiadającym mu wydziale uczelni 
zagranicznych. 

b) wykażą się dostateczną, co naj- 
mniej trzyletnią praktyką przy robo- 
tach budowlanych w służbie państwo- 
wej samorządowej lub prywatnej, 
zaświadczoną przez odnośny Urząd 
lub przez osoby uprawnione do kie- 
nia robotami i 

c) złożą egzamin z ustawodawstwa 
budowlanego i z tych przepisów usta- 
wodawstwa administracyjnego, któ- 
rych znajomość przy wykonywaniu 
zawodu jest potrzebna. 

Wspomniane osoby są uprawnione 
również do sporządzania projektów 
(planów) robót budowlanych wszel- 
kiego rodzaju. 

Art. 362. Do kierowania robotami 
budowlanemi, z wyłączeniem robót 
dotyczących budynków zabytkowych, 
pomników oraz budynków użyteczności 
publicznej o charakterze monumen- 
talnym, jak n. p. świątyń, teatrów, 
większych ratuszów, bibljotek publi- 
cynych it. p. są upoważnione osoby, 
które: 

a) posiadają wyższe wykształce- 
nie techniczne, ukończone przepisa- 
nemi egzaminami, nabyte w jednej 
z państwowych politechnik w kraju 
na wydziale inżynierji lądowej lub 
wodnej, z wyjątkiem sekcji meljora- 
cyjnej, albo na odpowiadających im 
wydziałach uczelni zagranicznych. 

b) wykażą się dostateczną praktyką, 
określoną w punkcie b) art. 561. i 

c) złożą egzamin określony w pun- 
kcie c) art. 861. 

Wspomnianym osobom przysługuje 
uprawnienie do sporządzania proje- 
któw (planów) robót budowlanych do 
kierowania któremi są uprawnione, 
o ile wykażą się dostateczną prakty- 
ką przy sporządzaniu projektów, która 
może być odbyta równocześnie przy 
robotach budowlanych. 

„Art. 368. Osoby posiadające wyższe 
wykształcenie techniczne, zakończone 
przepisanemi egzaminami, a uzyskane 
w jednej z państwowych politechnik 
w kraju na wydziałach mechanicznym, 
elektrycznym, chemji, tudzież w aka- 
demiji górniczej, albo na odpowiada- 
jących im wydziałach uczelni zagra- 
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nicznych, uprawnione są do kierowa- 
nia robotami budowlanemi w takim 
zakresie, w jakim roboty te wchodzą, 
jako czynności pomocnicze, w zakres 
głównego ich zawodu, o ile nie cho- 
dzi o roboty dotyczące budyńków za- 
bytkowych, pomników, budynków uży- 
teczności publicznej o charakterze 
monumentalnym, budynków o skom- 
plikowanej konstrukcji żelaznej i że- 
lazno-betonowej, z zastosowaniem be- 
lek ciągłych, łukowych, układów ra- 
mowych, tudzież budynków, przy 
których zastosowane są żłożone skle- 
pienia o większej rozpiętości. 

Osoby te pozatem powinny posia- 
dać dostateczną co najmniej trzyletnią 
praktykę budowlaną przy budowie 
fabryk i zakładów przemysłowych, 
związaną z wykonywaniem głównego 
zawodu w służbie państwowej, samo- 
rządowej lub prywatnej, zaświadczo- 
ną przez odnośny urząd lub przez 
osoby uprawnione do kierowania ro- 
botami, tudzież powinny złożyć egza- 
min, określony w punkcie c) art. 361. 

Wymienionym osobom przysługuje 
również uprawnienie do sporządzania 
projektów (planów) według zasad i na 
warunkach określonych w ust. 2-gim 
art. 362, 

Art. 364. Do kierowania robotami 
budowlanemi, z wyjątkiem robót do- 
tyczących budynków zabytkowych, 
pomników, budynków użyteczności 
publicznej o charakterze monumental- 
nym, budynków o skomplikowanej 
konstrukcji żelaznej i żelazo-betono- 
wej, z zastosowaniem belek ciągłych, 
łukowych, układów ramowych, tudzież 
budynków przy których zastosowane 
są złożone sklepienia o większej ro- 
zpiętości są uprawnione: 

1. osoby, które: a) posiadają średnie 
wykształcenie w zawodzie budowla- 
nym, zakończone przepisanemi egza- 
minami, nabyte w jednej ze średnich 
państwowych szkół budowlanych lub 
w oddziale budowlanym jednej z pry- 
watnej szkół budowlanej uznanych 
przez Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w porozu- 
mieniu z Ministrem Robót Publicznych 
za równorzędne z państwowemi szko- 
łami średniemi tego typu; 

b) mają dostateczną, co najmniej 
6-letnią praktykę przy robotach bu- 
dowlanychn w slużbie państwowej, sa- 
morządowej lub prywatnej, zaświad- 
czoną przez odnośny urząd lub przez 
osoby uprawnione do kierowania ro- 
botami, tudzież 

c) złożą egzamin, określony w punk- 
cie c) art. 461. 

2. Osoby, które: a) ukończyły 4 klasy 
szkoły średniej; 

h) mają dostateczną, co najmniej 
12-letnią praktykę przy robotach bu- 
dowlanych w służbie państwowej, sa- 
morządowej lub prywatnej, zaświad- 
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czoną zgodnie z punktem 1. lit. tł 
niniejszego art. 

c) złożą egzamin w zakresie średnich 
państwowych szkół budowlanych z 
przedmiotów, które zostaną określone 
przez Ministra Robót Publicznyct 
w drodze rozporządzenia. 

Osoby wymienione w tym artyk- 
le otrzymują razem z odnośnemi upra- 
wnieniami tytuł budowniczego, 

Osoby te uprawnione są do spo- 
rządzania projektów (planów) robót 
budowlanych, do kierowania którem: 
są one uprawnione, z wyjątkiem pla- 
nów robót budowlanych w miastach: 
Warszawie, Bydgoszczy, Częstocha - 
wie, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, 
Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu 
i Wilnie. 

Art. 365. Minister Przemysłu i Han- 
dlu może upoważnić osoby, nie pa” 
siadające dypłomów inżyniera górne 
czego a posiadające kwalifikacje ćo 
zajimowania stanowisk sztygarów, do 
kierowania w zakresie, przewidzianyiu 
w art. 368 robotami przy budowie, 
przebudowie i zmianach budynków, 
podpadających pod  postanowieni:+ 
art 348. 

Art. 866. Uprawnień do kierow: - 
nia robotami budowlanemi, przewi- 
dzianych w art. 361 —365 nie mogą 
otrzymać osoby, które: 

a) nie władają językiem polskite: 
w słowie i piśmie. 

b) były sądownie karane za czyny 
wynikające z chęci zysku, lub 

c) utraciły prawo kierowanią robo- 
tami budowlanemi na mocy obowi+- 
zujących ustaw. i, 


Cudzoziemcom — uprawnienia, prze- 
widziane w art. 361 do 365, mogt 
być udzielone tylko w wypadkach, 
gdy w państwie którego są obywate- 
lami, obywatele polscy, w zakresie 
tych uprawnień, traktowani są na 
równi z obywatelami tego państwa. 

Dyplomy uczelni zagranicznych, o 
których mowa w art. 361, 362 i 364, 
powinny być nostryfikowane w pań- 
stwie polskim. | 

Art. 367. Uprawnień wymienionyci: 
w art 361, 562, 36, i 364 udziela Mi- 
nister Robót Publicznych. 

Art. 368. Egzamin przewidzian: 
w art. 361, 362, 363 i 364, odbyw:: 
się w Ministerstwie Robot Publicznyeł: 

Minister Robót Publicznych może 
upoważnić wojewodę do przeprowa - 
dzenia egzaminu, wymienionego w 
ustępie pierwszym. | 

Egzamin powyższy można składać 
tylko po ukończeniu studjów i pu 
upływie przepisanej praktyki przy rū- 
botach budowlanych. 

Szczegółowe postanowienia co de 
sposobu przeprowadzenia i terminów 
egzaminu, wysokości taksy egzam: - 
nacyjnej, składu komisji egzamina- 
cyjnej, okresów, po upływie któryct: 


FORTEPIANY WŁ Boloński, Kraków, Pałac Spiski 
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Do nabycia 
w aptekach 


można ponawiać egzamin, zostaną 
wydane przez Ministra Robót Publi- 
cznych w drodze rozporządzenia. 

Art. 369. Osoby, które uzyskały 
prawo kierowania robotami budowla- 
nemi przed wejściem w życie niniej- 
szego rozporządzenia, zachowują na- 
dał w dotychczasowych granicach 
zarówno to prawo, jak i prawo spo- 
rządzenia projektów (planów) robót 
budowlanych. 

Art. 370. W miejscowościach w któ- 
rych jest brak osób uprawnionych 
do kierowania robotami budowlanemi, 
bądź do sporządzania projektów (pla- 
nów) tych robót, państwowe władze 
administracyjne mogą wydać upra- 
wnienia, określone art. 364 absolwen- 
tom szkół mistrzów budowlanych po 
uzyskaniu przez nich tytułu „mistrza“ 
oraz mistrzom murarskim i ciesiel- 
skim, a w braku tych i innym oso- 
bom, nie posiadających wymaganych 
"dla kierowników robót kwalifikacji, 
po stwierdzeniu że osoby, ubiegające 
się o te uprawnienia, posiadają odpo- 
wiednią praktyką i umiejętność i po 
złożeniu przez nie przepisanego w art. 
361 punkcie c) egzaminu. 

Zasady i tryb wydawania uprawnień 
w myśl niniejszego”artykułu zostaną 
ustalone w drodze rozporządzenia 
przez Ministra Robót Publicznych. 

Art. 371. W wypadkach .wyjątko- 
wych, w okresie 10 lat od dnia wej- 
ścia w życie niniejszego rozporządze- 
nia, Minister Robót Publicznych może 
wydać uprawnienia, określone arty- 
kułami 361, 362, 363 i 364 osobom, 
które nie posiadają kwalifikacji wy- 
maganych w myśl przytoczonych art., 
a które wykażą się praktyką i umie- 
jętnościa oraz złożą egzamin, 
przepisany w punkcie c) artykułu 361. 


Sprawy gospodarcze 


Kredyty budowlane Banku Gosp. 
krajowego. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego, po wysłuchaniu referatów 
Dyrekcji, Rada zatwierdziła udzielenie 
24 pożyczek budowlanych na ogólną 
sumę 4.499.700 oraz pożyczek długo- 
terminowych w listach zastawnych na 
1,165.000, w obligacjach komunalnych 
na 1,770.000, w obligacjach banko- 
wych na 172.000 zł 


JULJUSZ JURCZAK 
Zakłady instalacyjno-wodoc. i gazowe 


chroni od 


Ogłoszenie rozporządzenia oinsty- 
tucie badania konjunktur. 


W „Dzienniku Ustaw“ z dnia 21 
lutege nr. 17 ogłoszono rozporządze- 
nie Prezydenta Rzpltej z 15 lutego 
1920 roku o ustanowieniu instytutu 
badania konjunktur gospodarczych 
i cen. Zadaniem instytutu będzie ba- 
danie życia gospodarczego ze stano- 
wiska rozwoju konjunktualnego, oraz 
badanie ceny kosztów własnych w prze- 
myśle i handlu, a także kosztów go- 
spodarczych. Przy instytucie istnieje 
stała rada złożona z 19 osób, a mia- 
nowicie: 10 znawców życia gospodar- 
czego, powołanych przez ministra prze- 
mysłu i handlu, 8 przedstawicieli mi- 
nisterstw i dyrektora instytutu. Dy- 
rektor instytutu ma prawo wzywać 
do osobistego wstawiennictwa właści- 
cieli przedsiębiorstw przemysłowych 
+ handlowych, ich pełnomocników 
i kierowników, a także ich pracowni- 
ków, dostawców odbiorców i pośredni- 
ków, celem składania zeznań i dowo- 
dów w sprawach dotyczących ceny 
kosztów własnych w przemyśle i han- 
dlu, jak również kosztów usług go- 
spodarczych. Dyrektor instytutu może 
delegować rzeczoznawców do badania 
przedsiębiorstw a w szczególności 
przeglądania dokumentów, sporządza- 
nia z nich odpisów i wyciągów zwła- 
szcza zbierania informacyj, niezbęd- 
nych do spełniania przez instytut swe 
zadania. Przy składaniu zeznań nikt 
nie może zasłaniać się tajemnicą han- 
dlową lub techniczną. Informacje otrzy- 
mane przez instytut, w żadnym wy- 
padku nie mogą być użyte dla celów 
podatkowych. 

Kursy dla piekarzy. Ministerstwo 
spraw węwnętrznych podjęło inicja- 
tywę zorganizowania w Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Zagłębiu kursów 
dokształcających dla piekarzy. 


< 


ZE 


FRANCISZEK MECNAROWSKI 


mistrz krawiecki, członek Wydziału 
Zjednoczenia Mieszczańskiego 


przeżywszy lat 44, po krótkiej a cięż- 
kiej chorobie opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł wskutek nieszczęśliwego 
wypadku dn. 20 marca 1928 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmen- 
tarza rakowickiego na miejsce wiecz- § 
nego spoczynku nastapiło we czwartek, | 
dn. 22 bm, © godz. 4-tej popołudniu. | 
Cześć Jego pamięci! | 
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PINOMETHYL usuwa natychmiast KATAR! 


PINOMETHYL KATARU 
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Do nabycia 
w aptekach 


Kronika 


Z odnowionego cechu malarzy kra- 
kowskich. Komunikują nam: „Onegdaj 
odbyło się Walne Zebranie Stowarzy- 
szenia Przemysłowego Malarzy w Kra- 
kowie, które uchwaliło dotychczasowe 
Stowarzyszenie rozwiązać a powołać 
do życia dawny Chrześcijański Ceck 
Malarzy w Krakowie. 

Statut tego Cechu oparty na posta- 
nowieniach Polskiej Ustawy Prze- 
mysłowej na Zebraniu konstytuują- 
cym uchwalono i przedłożono do za- 
twierdzenia Województwu w Krakowie. 

Zebrani wysłali następującą depe- 
szę na ręce Ministra Przemysłu i Han- 
dlu inż. p. Kwiatkowskiego: 

„Przejęci wdzięcznością za wydanie 
ustawy przemysłowej, która pozwo- 
lła nam przywrócić do życia nasz 
prastary założony przed 400 laty cech 
chrzaścijańskich malarzy krakowskich 
przy Izbie Rzemieślniczej w Krakowie 
w myśl uchwały zebrania konstytu- 
ującego cechu, składamy Rządowi 
Pana Marszałka Piłsudskiego wyrazy. 
najszczerszego podziękowania oraz 
głębokiej czci i hołdu. 

Przewodn. Zebrania: Karol Węgrzyn 
Zastępca: Stansław Skwarczyński 
Sekretarz: Antoni Rogowski.* 


Wkońcu uchwalono podziękowanie 
dla Komitetu organizacyjnego za dzia- 
łalność jego przy rehabilitacji człon- 
ków za niewłaściwe wystąpienie de- 
legącji krakowskiej w Bydgoszczy, 
która to delegacja na Zjeździe Cechów 
19/1I b. m. po uchwaleniu nazwy 
Związku Cechów malarskich Rzp. 
Polskiej „chrześcijańskiemi* demon- 
stracyjnie opuściła salę obrad z byłym 
cechmistrzem p. Orleckim na czele“. 
(Dop. Red.: Komunikat ten drukujemy 
w pełnem brzmieniu z obowiązku 
dziennikarskiego wobec odmiennego 
przedstawienia tej sprawy w numerze 
poprzednim a dla utrzymania naszej 
neutralności w tego rodzaju zatargach, 
wymagających wysłuchania obu stron 
zainteresowanych). 


Zwracamy uwagę naszych czytelni- 
ków na ogłoszenie (ostatnia stronica) 
znanej firmy „Lux“, Kraków pl.Domini- 
kański 2, która udziela rzemieślnikom 
powołującym się na niniejsze znaczny 
opust. 


Kraków, ulica Franciszkańska L. 4 — Telefon Nr. 4701 
Urządzam instalacje ogrzewań centralnych wszelkich systemów 
wodociągów, gazu i kanalizacji. — Podejmuję się rekonstrukcji 
studzien cembrowanych i prac w zakresie studzien wierconych 


Bir. 4 


Cech Budowniczy we Lwowie 
za czasów Polskich (do r. 1772). 


Pod powyższym tytułem ukazała się 
miezmiernie interesująca broszura (92 
stron) architekty Pana M. Kowalczuka, 
nakładem Stowarzyszenia Budowni- 
czych we Lwowle, ul Grodzickich 1. 
Autor będąc przez kilka lat przełożo- 
nym Stow. Bud. we Lwowie czerpał 
swe nadzwyczaj pouczające i źródłowe 
wiadomości ze starodawnej księgi ce- 
chowej, zawierającej fragmentaryczne 
zapiski, odnoszące się do cechu mu- 
rarskiego, kamieniarskiego, ciesielskie- 
go i budowniczego a rozpoczynające 
się od r. 1582. Pozatem opartą jest 
ta cenna dla historji rzemiosła polskie- 
go praca na szerokiej znajomości li- 
teratury cechowej średniowiecznej 
krajowej i zagranicznej. 


Wydawnictwa 
Muzenm Przemysłowego. 


Batko S. Egzamin czeladniczy zł 1, 
Nauka obywatelstwa zł 1. 

Biegeleisen Br. Podręcznik dla insta- 
łatorów wodoc. i kanalizac, zł 3. 

Długoszewski — Horowski Piekar- 
stwo zł 2. 

Dyplom na czeladnika, kolorowy zł 1. 

Herzberg E. Zarys technologji dre- 
waa zł 6. 

Homolacs K. Podręcznik do intro- 
ligatorskiego zdobnictwa  stempl-o 
wego Zł. 5. 

Hopliński J. Farby i spoiwa zł 6. 

Machalska Ł. Podręcznik rachun- 
ków domowych zł 1'50. 

Marko S. i Keh M. Garbarstwo 
chromowe zł 5. 


- 


Eh OCE "T"] 
Franciszek Godula 


rymarz i siodlarz 


Kraków - Podgórze, Dziel. XXII. 
ul. Salinarna L. 13. 


ZAKŁAD WULKANIZATORSKI 

Józefa Wołoszyna Kraków, Wolska 6 

maprawia specjalnie kalosze, śnie- 

gowce, oraz wszelkie roboty w ten 
zakres wchodzące 


e | A A 


Padechowicz, Kalkulacja w stolar- 
stwie zł 3. 

Przybylska M. Podręcznik do try- 
kotarstwa ręcznego zł 6. 

Seweryn T. Tajniki rzemiosła ma- 
łarskiego zł —'80, 

Seredyński M. Nauka o handlu zł 3.50. 

Stadttmiiller K. Słowniki rzemieśl- 
nicze: Dział: drzewny, metalowy, 
instalacyjny, skórniczy, włókienniczy, 
zbożowy i ceramiczny, graficzny i in- 
strumentalny, budowlany, przemysło- 
wo-rękodzielniczy po zł —'50. 

Wzory mebli zabytkowych i nowo- 
czesnych zesz. I i II po zł 450. 


Wazystkie książki i pismą rzemieśl- 
nicze dostareza 


KSIĘGARNIA D. E. FRIEDLEINA 
Kraków, Rynek 17. 


Co grają w teatrze i w kinach? 
od piątku dnia 23 marca 


Teatr Słowackiego Piątek „Turandot“, sobota 
„Król“, niedziela pop. „Dar Wisły“, wiecz. 
„Maleństwo“, poniedziałek „Faust“, wto- 
rek „Kiedy wrócisz“ komed., od czwartku 
gościnne występy Moissi'ćgo. 

Teatr Nowości: Od piątku przez cały tydzień 
zapasy atletyczne poprzedzone rewją. 


Dla przemysłu Introligatorskiego 


wszelkie narzędzia materjały czę- 
ściowe, drukarskie w najlepszych 
gatunkach poleca 


„GRAFIK A“ 


Fr. Terakowski z, 
Kraków, ulica Gołębia 3 


Zamówienia na prowincję odwr. 


PIECZĄTKI 


dla wszystkich instytucji 
wykonuje najszybciej 


ZAKŁAD INIROLIGATORSKI PIOIRA GRZYWY | 


Nr. 18. 


Kino „Bagatela“ Giełga miłości (Igo Sym) 

»  „Corso* Ben-Hur 

»  „Nowości* Człowiek z biczem 

„ „Promień* Jej wysokość tańezy 
walczyka 

» „Sztuka* Gdy mężczyzna koeba, dram. 

» Uciecha“ Huragan 

»„» „Wanda“ Huragan 

» „Warszawa“ Królowa storczyków 


Helena Michalska, wdowa po ś. p. 

Stanisławie Michalskim, mistrzu bla- 

charskim, zamieszkała w Tarnowie 

przy ul. Grottgera /96, odniosła się 

de Krakowskiej Izby Rzemieślniczej 
z prośbą o ogłoszenie, że ma 


do sprzedania: 


1) Odginarka uniwersalna, maszyna 
do odginania „Uniwersal* (Abkant 
maschine) 

2) Nożyce do den (Kreisschere) 

3) Maszyna do rowkowania (Sickenma - 
schine) 


_4) Maszyna do zwijania 2 metrowa 


(Rollmaschine) 

5) Dziurkownica łącznie z cięciem że- 
laza (Lochstanze) 
Różne drobne naczynia. 


Wspierajcie Fundusz Prasowy I 


Wszelkie przybe- 
ry do światła e- 
lektr. i dzwonk. 
elektr. Żelazka 
elektr. poduszki 
i garnki elek- 
tryczne, dzwon- 
ki elektr. zł 450. 
Transformatorki 
z do dzwonków 
elektrycznych sztuka Zł 10, ba- 
terje do dzwonków elektrycz- 
nych, Salmiak chemiczny ezysty, 
stopki, wyłączniki, żarówki 220 
Volt zagraniczne Zł 2'20. Insta- 
lacje światła elektrycznego 
i dzwonków elektrycznych wy- 
konuje się po najniższych ce- 
nach. — Światowej sławy zagra- 
niczny aparat detektorowy 
„Rondo“ ze skalą do regulo- 
wania Zł. 1350. Lekkie i bardzo 
czułe słuchawki „Mabe“ Żł 18 
wraz z podatkiem, Aparat radjo- 
wy Nr. 300 Zł 20. Banany sztu- 
ka 15 groszy, gniazdka niklowa- 
ne 12 groszy, antena spiralną 
Zł 1:50, drut zielony na cewki 
od 3 groszy za metr, Naprawa 
i magnesowanie słuchawek wy- 
konuje się natychmiast. Wielki 
wybór kryształów. — Liuka ante- 
' M nowa fosforbrons mtr. 12 gro- | 
szy. — izolatorki jajowe sztuka 
15 groszy. 


KRAKÓW, RAJSKA 10 TELEFON 4743 


Wykonuje wszelkie roboty w zakres introligatorstwa wchodzące. Oprawia 
mszały, brewjarze, książki do nabożeństwa, oprawy ozdobne książek powie- 
ściowych, wykonuje portfele na weksle, pudła na akta, Passepąrtouts, oprawy 
nakładów i broszurowanie 


Firma,Lux“ Kraków 


Plac Dominikański 2. 
Telefon Nr. 3335. 


Ceny ogłoszeń: 14 strona 200 zł, 1/2 Strony 120 zł, '/4 strony 60 zł. Drobne ogłoszenia 10 gr za słowo. 
Drukarnia J. Czerneckiego w Krakowie.| uł. Lubicz L. 5. 


